LED 投 光 器 了 横 长 配 光 ( 层 白色 ， 电源 别 置 形 ) 


横 长 配 光 1kW 相 当 ( 昼 白色 ) 


DL-EL22N-W 
希望 小 壳 俩 格 ”97,500 由 ( 税 技 ) 


别 过 适合 电源 ( 非 调 光 之 了) 
DL-YPH12 


希望 小 壳 伍 格 ”40,500 四 ( 税 拔 ) 


横 长 
七 义 卜 佰 格 希望 小 壳 伍 格 138,000 证 ( 税 拔 ) 
| 器 县 光束 27,530lm 
| 消费 电 201W (AC100~242V) 
| 固有 工 广 儿 茸 一 消费 劾 率 136.9 Im/W(200V 时 ) 
| 本 体 了 儿 三 父 丫 力 又 上 ( 涂 装 ) 
| 本 多 父 双环 L 又 ( 泛 装 ) 
| 力作 一 强化 旋 元 又 (透明 ) 
| 质量 本 体 约 6.5kg 电源 约 1.5kg 
| 定格 电压 AC100~242V 
| 光源 寿命 60,000 时 间 (光束 维持 率 89%) 
| 调 光 对 应 调 光 不 可 
| 出 力 调整 固定 出 力 
| 2 次 侧 距离 50 
| 动作 环境 温度 -30~35°C 
| 耐 雷 妇 一 水 性 能 15kV 
| 保 访 等 级 IP65 


| 人 备考 1kW 相 当 


